EPSON EMP-1715/1710 

EMP-1705/1700 

ご注意 


本機を複数台横に並べてお使いになると、隣り合わせたプ□ジェククーの排気 
の影響で高温警告が化ることがありまずので、 W 下の点にごを意 < ださい。 

• 30で W 下の環境でご使用ください。 

- 50型より大きいサイズでお写してください。 

. プ□ジェククーの聞隔を 75 cm より離して設置してください。 

. 直新日光が当たる場所、エアコン'ヒーターのホき化し□など温度が高くな 
る場所に設置しないでください。 
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